GRUNDIG (Radio Werke, GMBH - Fhurth, Bavicra). Mod 4040 W/3D (AM/FM Super) c 7042 W/3D (Musikschrank). Gamma 
onde lunghe, due gamine onde medie allargate, onde corte in AM e due gamme allargate ad onde ultracorte (UKW) a modula- 
zione di frequenza. Comnuitazione a fasti. Media frequenza FM = 10,7 Mc/s. Media frequenza AM = 468 kc/e. Potenza di uscita 
6 watt Consumo circa 70 watt Lo schema e quello del modello 4040 W/3D; il mod. 7042 W/3D differisce solo per avere due al- 
toparlanti in piu di cui uno a condensatore e qualche piccola variante nello stadio finale. 








































